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不是设计失误地铁不设厕所事出有因http://www.sina.com.cn 1999年3月6日 17:51 《羊城晚报》    有“急”的市民憋不住要问：广州地铁为什么不“与
人方便”呢？――他们指的是找不到厕所。有人甚至怀疑
没有厕所是“设计失误”、“准备仓促”所致。对此，广
州市地下铁道总公司副总工程师莫庭斌作出了权威解释：
全世界的地铁少有设厕所的。

    莫庭斌说，广州地铁设计之初，对设不设厕所也有过
讨论，结论是：不设厕所较为合理。为什么不设厕所？其
一，建造地下厕所有技术上的困难，如以排气来说，总不
能透根管子向地面的公共空间排放废气吧？北京地铁有厕
所，那是“人防工程”的“遗泽”，现今排气还是难题。
其二，地铁车站的建筑成本很高，以广州地铁来说，每平
方米超过1万元，而建厕所的成本只会更高。 这笔钱会成
为运行成本的一部分，加重乘客的负担。其三，广州地铁
一号线全程运行时间约为30分钟，比公共汽车所需时间短
得多；众所周知，公共汽车是不负责解决乘客如厕问题的。

    近期许多市民在广州地铁观光，一兜一两小时，就显
得厕所问题有些迫切；当地铁作为快捷交通工具时，乘客
平均乘车时间不会长于20分钟，厕所问题将会“淡化”。
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